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拳オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。製品をご 
使用になる前に、カメラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に 
正しくお使いください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 
♦海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能する 
ことをお確かめください。 

♦取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異 
なる場合があります。 
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ご使用の前に 


箱の中身を確認する 



デジタルカメラ 



単3形電池 
(2 本） 



USB ケープル 



ビデオケープル 



OLYMPUS Master 
CD-ROM 


その他の付属品 


春取扱説明書基本編（本書) 
• 取扱説明書応用編 
• 保証書 










1 準備する 



C . 日時を設定する 

〇モードダイヤルを P-AUTO に合わせ、パワースイッチを押して電源を 
入れます。 


〇 @を押してメニュー画面を表示させ 
ます。 


© [日時設定]を選択し、操作ガイドに 
したがって、日付の順序、年、月、日、 
時、分を設定します。 



操作ガイド 
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2 撮影する 


a. 構図を決める 




b . ピントを合わせる 


c. 撮る 


〇 AF 夕ーゲツトマークを被写体に合わせ 
ます。 



緑ランプ 


AF 夕ーゲットマーク 


半押し 



シヤッターボタン 


❷シャッターボタンを軽く押します。 

參ピントと露出が固定されると、緑ランプ 
が点灯します。 


〇シャツターボタンを 
押し込みます。 


全押し 



シヤツターボタン 








































3 再生する/削除する 


a. CD を押す 


b ■クローズアップ再生する 


拳最後に撮影した画像が表示さ 
れます。 




• T 側 （QJ を押すと画面 
が拡大されます。 

• w 側 （H) を押すと元 
に戻ります。 

嫌拡大表示中に十字ボタ 
ンを押すと、画面がス 
クロー ルします。 


® を押すと撮影モードに戻ります。 



C . 画像を削除する 





〇削除する画像を表示します。 © [消去]を選択して®を押しま 

❷ ® を押します。 が粧されます。 
































4 撮った画像をパソコンで楽しむ 


a . OLYMPUS Master をインストーノレする 


❶ CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM 
を入れます。 

❷ Windows: 

rOLYMPUS Master ] ボタンを 
クリックします。 

Macintosh: 

「インス!ラ」アイコンをダ 
ブルクリックします。 

❸画面のメッセージに沿って操作を 
行ってください。 



b ■カメラをパソコンに接続する 

O USB ケーブルでカメラとパソコンを接続します。 
カメラの液晶モニタが自動的に点灯します。 


の マークが 目印です。 





USB ポート USB ケーブル 

❷ [PC] を選択し、©を押します。 


♦パソコンがカメラを新しい機器として認識 
します。 




決定_ 


8 












































C ■カメラの画像をバソコンに保存する 


〇カメラが接続されると OLYMPUS 
Master が起動して、[取り込み]画 
面が表示されます。 

〇 パソコンに保存する画像を選択 
して[取り込み]ボタンをクリッ 
クします。 

[取り込み]画面が表示されない場合 

〇 OLYMPUSMaster のメインメニュー 
で[通画像を取り込む]ボタンをク 
リックします。 

〇 [战カメラから]ボタンをクリッ 
クします。 


取り込み画面 


•卿 


akjl 



JSa， -,, 

- S 

i 似 h 咴 eas 逆 

"*** "■: 








[取り込み]ボタン 


ヒント 


• このカメラのすべての機能や操作方法については、「取扱説明書応用編」をご 
覧ください。 

• OLYMPUS Master の上記以外の機能や操作方法については、 OLYMPUS Master 
の「ヘルプ」および取扱説明書 （PDF ファイル）をご覧ください。 











カメラの基本操作 


カメラの正しい構え方 


撮影した画像を見ると、被写体の輪郭がはっきりしないときがあります。このよ 
うなときはシャッターボタンを押し込んだ瞬間にカメラを持つ手がぶれたり、力 
メラが動いていることがあります。 

このような失敗を防ぐために、カメラは脇を締めて両手でしっかり持ちましょ 
う。レンズとフラッシュに指やストラップがかからないよう、ご注意ください。 
横位置 縦位置 




撮影ボタンと再生ボタン 


撮影するときや撮影に関する設定をするときは、 ® を押して撮影モードにしま 
す。撮影した画像を表示するときや編集/消去するときは、 （D を押して再生モー 
ドにします。 
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撮影ボタン （®) 


再生ボタン （®) 




























撮影で使うボタン 


撮影するときに良く使う機能が簡単に設定できます。 

❺❹❺ 


〇 CD (再生）ボタン 

再生モードに切り換えます。 

❷モードダイヤル 

通常の撮影モード （P-AUTO) の他に、目的や状況にあわせた撮影モードが選べます。 

❺〇の（セルフタイマー)ボタン 

セルフタイマーを使って撮影します。シャッターボタンを押して12秒後に撮影さ 
れます。 

〇 AH (露出補正）ボタン 

露出補正値を設定して画像の明るさを変更します。 

© (マクロ）ボタン 

近接した被写体を撮影するときは、マクロまたはスーパーマクロに設定します。 

© ©ボタン 

設定内容を決定するとき押します。 

〇 ©(フラッシュモード）ボタン 

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定をオート発光/ <§>赤目軽減/含強 
制発光/®)発光禁止から選びます。 


カメラが動作を停止したときは 


• 電源を入れたまま約30秒間何も操作しないと、カメラは電池の消耗を防ぐた 
めにスリープモード（待機状態）になり、動作を停止します。液晶モニタが自 
動的に消灯します。シャッターボタン、 ®、 または (M) を押すと、液晶モニ 
夕が再び点灯します。スリープモードになるまでの時間を変更することができ 
まォ 

• スリープモードに入ってから約30分後には自動的にレンズが収納され、電源 
が切れます。もう一度電源を入れ直してください。 



〇 ❷ 
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撮影モード 


モードダイヤルを回して選びます。 

選んだモードの説明が液晶モニタに表示されます。 



• P.AUTO プログラムオート • （め))ぶれ軽減 

• ▲風景 • 固夜景 • 固セルフポートレート 


セルフタイマー撮影 


• ¢1ポートレート 

• S 9 ムービー 


〇 〇 (0) を押します。 

• セルフタイマーの設定画面が表示されます。 

❷△▽を押して [0 オン]を選択し、®を押します。 

• 〇 (0) を繰り返し押して設定することもできます。 
❺シャッターボタンを全押しして、撮影します。 

• セルフタイマーランプが約10秒間点灯し、さらに約2 
秒間点滅した後、シャッターが切れます。 



露出補正モード 


〇 A ( 0 ) を押します。 

• 露出補正の設定画面が表示されます。 

❷〇〉を押して補正値を選択し、©を押します。 

• プラス [+] で明るく、マイナス[一]で暗くなります。 



咳 


© 撮影します。 
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マクロ撮影 


マクロ 被写体に 20cm まで接近して撮影できます（ズームを最も広角にし 

て撮影した場合)。 

スーパーマクロ 被写体に約 2cm まで接近して撮影できます。ズーム位置は自動的 

に固定されて変更はできません。 


O O (Or) を押します。 

• マクロの設定画面が表示されます。 

© △▽を押して、マクロモードを選択し、©を押し 
ます。 

• 0 ( A ) を繰り返し押して設定することもできます。 
© 撮影します。 




〇 ©を押します。 

• フラッシュの設定画面が表示されます。 

© A ▽を押してフラッシュモードを選択し、©を押 
します。 

• ©を繰り返し押して設定することもできます。 

❺シャッターボタンを半押しします。 

• フラッシュが発光する条件のときは、參マークが点灯 
します（フラッシュ発光予告)。 

〇シャッターボタンを全押しして、撮影します。 

フラッシュの到達距離 

広角時：約 0.2 〜 3.8m 
望遠時：約 0.5 〜 2.2m 



フラッシュモード 

説明 

(表示なし）オート発光 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光しま 
す。 

<§>赤目軽減 

本発光の前に数回の予備発光を行い、目が赤く写ってし 
まう現象を起こりにくくします。 

4強制発光 

フラッシュを必ず発光させます。 

($) 発光禁止 

暗いところでも発光させたくないときに使用します。 
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メニューと表示 



〇㉘を押すと、メニューが表示されます。 

〇 十字ボタンと®を使って選択、設定します。 


1/3 

画質モ 

I バックアップ1 0 

f 日時設定 102006 
L 帽~~10日本語 



すべての画像を消去する 


〇 

❷ 


再生モードでメニューから[メモリセットアップ]*を選択し、©を押します。 
* カメラにカードが入っているときは[カードセットアップ]と表示されます。 


△▽を押して[全コマ消去]を選択して、©を押 
します。 



❸ A ▽を押して[消去]を選択して、©を押します。 
• すべての画像が消去されます。 


△画像が消去されます 

<^.消去 

中止 ) 


選択囡 実行 
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使用する言語を選択する 


液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にする 
ことができます。 


〇 @を押します。 

• メニュー 画面が表示されます。 


❷ a ▽を押して [ m ] を選択します。 
• 選択した項目が黄色く表示されます。 


1/3 

B !► 3 

[/、フク/ソノ jD 

I 日時設定 11)200( 

L 帽~~10日本語 



メニュー画面 


1/3 

( 画質モード ) _ 

( パックアップ I D 

1 日時設定 I D 20C 

r (ra— 



© ©または〇を押します。 

❹ A ▽を押して表示したい言語を選択し、©を押し 
ます。 



日本語 J 


ENGLISH | 


選択囹 実行_ 
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液晶モニタの表示 


•撮影モード 



③ 


-⑪ 


⑴—— 

④ ——漏 

⑤ — iCW. 



ムービー 



項目 

表示例 

① 

電池残量 

^ (撮影可 )、 Q (残量少） 

② 

緑ランプ 

〇=オートフォーカスロック 

③ 

フラッシュ発光予告 

4 (点灯） 


手ぶれ警告/フラッシュ充電 

% (点滅) 

④ 

撮影モード 

P 、 ES 、 B 、 IS 、 H 、 固 

⑤ 

マクロ 



スーパー マクロ 

S % 

⑥ 

フラッシュモード 

< s > ^ © 

⑦ 

セルフタイマー 

の 

⑧ 

露出補正 

-2.0 〜+2_0 

⑨ 

画質 

SHQ 、 HQ 、 SQ 1、 SQ 2 

⑩ 

画像サイズ 

2560 XI 920、2048 X 1536、640 X 480、 
320 X 240、 160 X 120 

⑪ 

AF 夕ーゲットマーク 

[] 

⑫ 

使用メモリ 

[ IN ] (内蔵メモリ）、 [ xD ] (力ード） 

⑬ 

撮影可能枚数 

5 


撮影可能時間 

0:36 
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•再生モード 




静止画 


ムービー 



項目 

表示例 

① 

電池残量 

^ (撮影可 )、 Q (残量少） 

② 

使用メモリ 

[ IN ] (内蔵メモリ）、 [ xD ] (力ード） 

③ 

プリント予約 • プリント枚数 

A xio 

④ 

ファイル番号 

® 1100-0018 

⑤ 

プロテクト 

10~ n | 

⑥ 

画質 

SHQ 、 HQ 、 SQ 1、 SQ 2 

⑦ 

画像サイズ 

2560 XI 920、 2048 X 1536、640 X 480、 
320 X 240、160 X 120 

⑧ 

露出補正 

-2.0 〜 +2_0 

⑨ 

日時 

，〇 6.02.1012 : 30 

⑩ 

コマ数 

経過時間/記録時間（ムービー） 

18 

00 : 00/00 :15 

⑪ 

ムービー 

S 9 


ンデックス再生 


画像を再生中に、複数の画像を一覧表示（インデックス再生）します。 


〇ズー厶ボタンの w 側 （0) を押します。 

• 十字ボタンで再生する画像を選択して®を押すと、 
その画像が1コマ再生されます。 

• T 側 （ QJ を押すと1コマ再生に戻ります。 



インデックス再生 
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カメラと接続する 


ビで再生する 


付属のビデオケーブルでテレビに接続して画像を再生します。静止画とムービー 
の両方の再生ができます。 

〇カメラとテレビの電源を切り、付属のビデオケーブルでカメラのビデオ出力 
端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。 


コネクタカバー 



〇テレビの電源を入れてビデオ入力に設定します。 

• ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

©パワースイッチを押して電源を入れ、 d ) を押します。 

* 最後に撮影した画像がテレビに表示されます。表示する画像を選択するには、十字ボ 
タンを押します。 
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ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


付属の USB ケーブルで、カメラを〇 l_YMPUS P -11 などの PictBridge 対応プリンタ 
に接続します。 

〇プリンタの電源を入れ、カメラに付属の USB ケーブルを使って、カメラの 
USB 端子とプリンタの USB ポートを接続します。 



❷ A ▽を押して[プリント]を選択し、©を押しま 
す。 

癱接続中は、カメラ本体の緑ランプが点灯します。 
•「しばらくお待ちください」と表示されたあとカメラ 
とプリンタが接続され、カメラの液晶モニタにプリン 
トモード選択画面が表示されます。 

© 十字ボタンを押してプリントの設定や画像を選 
択してプリントします。 



C . プリント | J > 


終了 


決定 


プリントモード選択 



[_ 予約プリント」 


終了 0 選択囡実行 



プリントの設定は操作ガイドを見な 
がら操作します。 
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OLYMPUS Master について 


OLYMPUS Master は、デジタルカメラで撮影した画像を編 
集•管理するためのソフトウェアです。 

簡単な操作で、デジタルカメラで撮影した画像をパソコン 
でお楽しみいただけます。 

OLYMPUS Master のさまざまな機能や使い方については、 
〇 LYMPUSMaster をインス!ルして[ヘルプ]または取 
扱説明書 （ PDF ファイル）をご覧ください。 



•動作環境について 


OS 

Windows 98 SE / Me / 2000 Professional / XP または Mac OS X 
(10.2)以降 

CPU 

Pentium III 500 MHz 以上または Power PC G 3 500 MHz 以上 

RAM 

128 MB 以上 （256 MB 以上を推奨） 

ハードディスク容量 

300 MB 以上 

コネクタ 

USB ポート 

モニタ 

1024 x 768ドット以上、65,536色以上 （ Windows ) または 
32,000色以上 （ Macintosh ) 


新たにリリースされる OS への 対応などについては、オリンパスホームページ 

( http :// www . olympus . co . jp ) でご確認く ださい。 


#OLYMPUS Master Plus アップグレードのご案内 

rOLYMPUS Master 」 のメインメニューの「アツプグレード」ボタンから OLYMPUS 
Master Plus をご購入いただくことができます。なお、ご購入には、〇 l_YMPUS 
Master をインストールしたパソコンでインターネットに接続できる環境が必要 
です 。 


， ^)=)ユーザー登録をしましょう 

OLYMPUS Master をインストールしたら、カメラのユーザー登録をしま 
しょう。ユーザー登録すると、オリンパスよりソフトやファームウエアの 
アップデートのお知らせが届きます。 


20 

















仕様 


カメ 



形式 

記録方式 
静止画 
対応規格 
厶_ヒ_ 
記録媒体 


記録コマ数 


:デジタルカメラ（記録•再生型） 

:デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠） 

: Exif 2_2、 DPOF、PRINT Image Matching Ilk PictBridge 
: QuickTime Motion JPEG に準拠 
:内蔵メモリ 

xD - ピクチヤーカード （16 MB 〜 1 GB ) 


画質モード 

画像サイズ 

内蔵メモリ 
使用時 

16 MB 

xD - ピクチャー 
力ード使用時 

SHQ 

2560 X 1920 

7枚 

4枚 

HQ 

2560 X 1920 

22枚 

12枚 

SQ 1 

2048 X 1536 

34枚 

19枚 

SQ 2 

640 X 480 

160枚 

91枚 


カメラ部有効画素数 
レンズ 

測光方式 
ンヤツター 
撮影範囲 

液晶モニタ 
コネクタ 

自動カレンダー機能 
使用環境 
温度 
湿度 
電源 

大きさ 

質量 


: 500万画素 

:オリンパスレンズ6_2〜 17_4 mm 、 F 3.0 〜5_0 
(35 mm フィル厶換算38〜1 06 mm 相当） 

:中央重点測光 

:1〜1/2000秒（夜景モード時： 2秒まで） 

: 0.5 m 〜〇〇 ( W )、0.9 m 〜〇〇 ( T ) (通常） 

0.2 m —0.5 m ( W )、0_5 m 〜〇 _9 m ( T ) (マクロ撮影時) 
: 1.5 型（インチ） TFT カラー液晶、13万画素 
: DC 入力端子、 USB 端子、ビデオ出力端子 
: 2006〜2099年の範囲で自動修正 


〇〜 40 °C (動作時） / — 20〜 60 °C (保存時） 

30〜90% (動作時）/10〜90% (保存時） 

単3形電池2本（オキシライド電池/アルカリ電池/ニッ 
ケル水素電池）または専用 AC アダプタ 
幅 87_5 mm X 高さ 62.5 mm X 厚さ 38_5 mm 
(突起部を除く） 

140 g (電池/カード別) 


外観 • 仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承 
ください。 
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安全にお使いいただくために 


ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 


ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害 
と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読 
みください。 


/ K 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 
を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。 

△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 
を示しています。 


製品の取 y 扱いについて 


卜 警出 

• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない 

引火 • 爆発の原因となります。 

•フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない 
•カメラで日光や強い光を見ない 

視力障害をきたすおそれがあります。 

•幼児、子供の手の届く場所に放置しない 

以下のような事故が発生するおそれがあります。 

• 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。 

• 電池や xD - ピクチャーカードなどの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場 
合は、直ちに医師にご相談ください。 

• 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけがをする。 

•ほこ y や湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない 
火災 • 感電の原因となります。 

• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない 
•連続発光後、発光部分に手を触れない 

やけどのおそれがあります。 

•分解や改造をしない 

感電 • けがをするおそれがあります。 

• 内部に水や異物を入れない 

火災 • 感電の原因となります。 

万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜 
き、販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 
籲通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない 

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。また別売の AC アダプタを長時間 
ご使用の場合にも、本体の温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、低温 
やけどのおそれがあります。 

• 専用の当社製充電式電池と充電器以外は使用しない 

発熱、変形などにより、火災•感電の原因となります。またカメラ本体または電源 
が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生 
じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。 

A 注意 

籲異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する 

火災 • やけどの原因となることがあります。 
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安全にお使いしヽただくために 


やけとに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店、当社修理センター、または 
サービスステーションにご連絡ください。 

(電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避 
け、屋外で行ってください。） 

籲濡れた手でカメラを操作しない 

故障•感電の原因となることがあります。また、 AC アダプタの抜き差しは、濡れ 
た手では絶対しないでください。 

籲カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないよ 
うに注意する 

けがや事故の原因となることがあります。 

籲高温になるところに放置しない 

部品の劣化 • 火災の原因となることがあります。 

• 専用の AC アダプタ以外は使用しない 

カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故が起きる可能性があります。専用 
以外の AC アダプタの使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

籲 AC アダプタのコードを傷つけない 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必 
ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。 

以下の場合はただちに使用を中止し、販売店、当社修理センターまたはサービスス 
テーションにご相談ください。 

• 電源プラグのコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良がある。 


電池についてのご注意 


意 

注 

の 

下 

以 

た 

る 

ナ 

避 

を 

ナ 

利 

ど 

ナ 

別 

る 

上 

な 

飲 

誤 

列〇: 

破さ 
、だ 
火く 
発り 
、守 
熱お 
発ず 
、必 
れを 
漏項 
液事 


使 

で 

所 

\場 
t る 

A な 
し こ 
管 日皿 
保1*; 
人ど 
S な 
1 ん E- I 


運 

ちす. 


な 


討 


ぐく 


な 

と 

因 

原 

の 

がすり 


な 

水、。 
道い 
牝さ 
続-、、•• 
接 
接 

宣 ナ 

等らを 
口。す断 

すみすこ診 
ま込ま、の 

し(|— 


i りで師 


持ま 
にり一 
緒な0 
I とス 
を因 t 
いン原内 

を^§ 

いましアが% 
なり続へけ ^ T 
し』よ^や.天 
熱とでスど炎 
加因類レけ IT . 

、原1クや所 
りの金ツ、場 
た災をネしる 
し火子の熱たい 


けいでな差なの医 
•な険とのとるに 
どし危因 I 因あち 
けをじ原夕原が直 
や解生のィのれ、 
•分が損ラ損そと 
災•散破卜破おあ 
火造飛•ッ•のた 
、改の熱レ熱明し 
り•物発ガ発失流 
よ形容•シ•はい 
に変内れのれ合洗 
ど、、漏車漏場に 
なりや液動液た分 
裂た壊•自•つ十 
破し破火や火入で 
、けの発卜発に水 


下•端製発あな熱付弁•ン•目な 
投裂}属、のし発ダ全裂セ裂がい 
に破一金卜光置、ン安破ン破液れ 
険中. <と| 日 放れハ部 •コ •のき 
危の火 f ) 池ョ射•漏接子災源災池の 
火発 (4 電シ直用液直端火電火電ど 

A0 00 0 0 0 0 


が 柄 
け 銘 
や 、 

災 類 
火 種 

U , 日 ii 

容 


\ 

t 


な 

さ 

ら 

IGlrri 

I 

をい 


よ 

こ 

剽 

破 

九 

発 

執一 

発 


。た 

いま 

さ、 

だ池。 
く電い 
でたさ 
いしだ 
な電く 
わ放で 
使とい 
を池な 
池電し 
電た用 
いし使 
な電て 
い充ぜ 
て、混 


れ 

漏 

液 

;の 
部な池 
子し。電 
端りす、 

.たま合.、 
りっり場れ池 
た持ない。さ電結 
けりとなす定い| 
つた因らま指しを 
にっ原守りで新油 
ど触のをあラと雷 
なで障容がメ池る 
水手故内れ力電た 
告海た•のそのい里 
藝 J やれ電下おこ古の 
自一水濡感以の • • 

AS • 


23 




安全にお使い I 、ただくために 


充電器についてのご注意 


A 危 

籲充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持った u しない 

故障 • 感電の原因となります。 

籲充電器を布などで覆った状態で使用しない 

熱がこもってケースが変形したり、火災•発火 • 発熱の原因となります。 

籲充電器を分解•改造しない 

感電 • けがの原因となります 


充電できないアルカリ電池やリチウム電池なとを充電しないでください。 

+— を逆にして装着•使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合 
は無理に接続しないでください。 

外装シール（絶縁被覆）を一部またはすベて剥がしている電池や、破れている電 
池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶 
対にご使用にならないでください。 

市販されている電池の中にも、外装シール（絶縁被覆）の一部またはすべてが剥 
がれている電池があります。このような電池は、絶対にご使用にならないでくだ 
さい。 

二のような形状の電池はご使用になれません。 
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シール（絶縁被覆）をすベ 
て剥がしているもの（裸電 
池)、または一部が剥がされ 
ているもの。 


負極（マイナス面）の一部 
に膨らみがあるが、負極が 
シール（絶縁被覆）で覆わ 
れていないもの。 


負極（マイナス面）が平ら 
な電池。（負極の一部がシー 
ルに覆われていても、覆わ 
れていなくても使用できま 
せん。） 
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安全にお使いしヽただくために 


%充電器は指定の電源電圧で使用する 

指定以外の電源電圧を使用すると、火災 • 破裂•発煙•発熱•感電_やけどの原因 
となります。 

/ K 警出 

‘充電器のコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない 

火災 • 感電の原因となることがあります。 

コンセントからの抜き差しは、必ず電源ブラグを持って行ってください。 

以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービスス 
テーシヨンにご相談ください。 

• 電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合 
• 充電器のコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があった場合 

A 注意 

•お手入れの際は、電源コードを抜いてから行う 

電源コードを抜かないで行うと、感電 • けがの原因となることがあります。 


その他のご注意 


• 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、 
最新の情報についてはカスタマーサボートセンターまでお問い合わせください。 

• 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤 
り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンター 
までご連絡ください。 

• 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる 
場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

• 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかな 
る請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像 
データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なり 
ます。 

電波障害自主規制について 

この 装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の 基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。 この 装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
が、 この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値を 
超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アツプルコンピュータ社の登録商標です。 
xD - ピクチャーカード™商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所 
有者の商標または登録商標です。 

カメラファイルシステム規格について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 （ JEITA ) で制定された 
規格 「Design rule for Camera File system/DCFJ です。 
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オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テ 
クニックを紹介しています。 
http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/ 


W 
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OLYMPUS® 

オリンパスイメージンク株式会社 

〒163-0914東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 OS 対応の状況、 Q & A 等の各種情報を当社ホー 
ムページで提供しております。 

オリンパスホームページ http :// www . olympus . co . jp / から「お客様サポー 
卜」のページをご参照ください。 


• 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター） 

フリーダイヤル 

0120-084215 

携帯電話_ PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業日_営業時間、最新情報についてはオリ 
ンパスホームページにて情報提供しております。 

オリンパスホームページ http :// www . olympus . co . jp / から 
「お客様サポート」のページをご参照ください。 

• 修理に関するお問い合わせ■修理品ご送付先（修理センター）、国内サービスス 
テーシヨン（修理窓口）につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リ 
スト」、またはオリンパスホームページ http :// www ■〇丨 ympus _ co . jp / から「お客 
様サポート」のページをご参照ください。 


※記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ 
http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。 
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